取扱説明書 


HD スト レー ジ 

S-HD-100 




はじめに 


0はじめに 


• ご使用の前に、この取扱説明書と保証書をよ<お読みの上、正し<お使い<ださい。 

• お読みいただいたあとは、大切に保管し、必要なとさにお読みください。 

• 保証書は必ず r お買い上げ日/販売店名」などの記入を確認し、販売店か5お受け取りください。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置 

です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョ 

ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引を起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しくお取り扱いください。 

ごま意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることは固くお断0しまず。 

. 本書の内容については、将来予告なしに変更することびあります。 

• 本製品の不適当な使用による、万一の損害や、逸失利益、または第兰者か5のいかなる請求に関 
し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品の故障、その他の理由により生じた画像ファイルなど記録内容の消失による、損害および 
逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

• お客様ご自身または権限のない第云者び修理•改造をおこなった場合に生じた損害に関して、当 
社は一切の責任を負いません。 

• 才 U ンパス純正品および、才 U ンパス品質認定品政がのオプションを装着してトラブルび発生し 
た場合には責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 画像ファイルなど記録内容の破損、または消去された場合、あるいは本製品の故障や寿命などで 
正しく保をできない場合に備えて、データは必ずバックアップを取ってください。 

• 何5かの原因で、データび消失•破損した場合、データの修復はでをません。 

• 磁気を帯びたちのを本製品に近づけないでください。データび破損する恐れびあります。 

• 本製品に強い衝擊を与えないで < ださい。本製品び破損し、データの読み書をびでをな < なる巧 
能性びあります。 

• あなたび保をしたわのは、個人として楽しむなどのほか、著作権法上、権利ちに無断では使用でさ 
ません。 

• この取扱説明書のイラストは実際の製品とは異なる場合びあります。 

商標について 

• i ) および Dock & Done は、才 U ンノ くス株式尝社の商標でず。 

• OLYMPUS Master は、才 U ンパス株式尝社の商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• その他本書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それ5の所有者の商標または 
登録商標です。 
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こんなことができまず 


こんなことびでをます 


旅行先で Dock & Done 対応デジタルカメラで撮影すれば、帰宅後デジタルカ;><ラをクレードルに 
セツトして簡単に撮影した画像ファイルを本製品に保をすることびでさます。また、付属の 
日 LYMPUS Master を使えば、画像ファイルの管理•編集を簡単におこなうことびできまず。さらに 
DockSiDone 対応のプリンタを本製品に接続すると、ワンタッチで画像ファイルをプリントずるこ 
とびでさます。 

本製品には、 Docks □日 ne モードと PC モードびあり、選択されたモードにより使える機能び異なり 
ます。 


g ) Dock & Done ( ドックアンドタン）モード 

本製品にクレードルをセットしてプリンタ （ P - S 1 日日など)を接続しておけば、デジタルカ;ラ（旧- 
已日日など)をクレードルにセットして簡単に撮影画像の保を、予約プリントの印刷、カメラの充電び 
完了しまず。 


デジタルカメラとの接続 

Dock & Done 対応のデジタルカ;ラを接続する場合、デジタルカ;/ラをのせたクレードルを直接 
接続するため、ケーブルによる接続を必要としません。 

画像ファイルの自動保存 

Dock & Done 対応のデジタルカ;ラを本製品に接続ずるだけで、デジタルカ^ラの画像ファイル 
を八ードディスクに自動で保存します。デジタルカ;ラ側の新しく撮影された画像ファイルのみ 
保存をおこなラので、ちい画像び重複して保をされることびありません。 

画像ファイルの自動印刷 

Dock & Done 対応のプ U ンタび接続されている場合、プリント予約設定されたデジタルカメラの 
画像ファイルをワンタッチでプ U ントすることびでをます。 

PC モード 

パソコンに接続すると、本製品を外部接続八ードディスクドライブとして使用でさます。 

OLYMPUS Master による画像ファイルの管理 

本製品をパソコンに接続した場合、付属の日 LYMPUS Master をパソコンにインス I ルして 
使用すると、カレンダー機能などを使って本製品八ードディスク内の大量の画像ファイルを便利 
に管理•編集することびできます。 

八ブ機器として機能 

本製品をパソコンに接続した場合、本製品および本製品に接続されいているプリンタ、デジタル 
カメラをパソコンから使用することびできます。 
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まをにお使いいただくために 


はじめにご巧認<ださい 


® を全にお使いいただ<ために 


製品を正し <お使いいたださ、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するために、 
いろいろな絵表示をしていまず。その表示と意味は次のよラになっています。 

図記号 

図記号の意味 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性 
び想定される内容を示していまず。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定され 
る内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 

お守りいただ < 内容の種類を、次の図記号で区分けし、説明しています。 

図記号 

図記号の意味 

Q 

してはいけない禁止事項でず。 

〇 

必ず実行していただ < 強制事項です。 

€ 

電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

べ^ 分解しないでください。 

(§) 

水等で说5さないでください。 

(D 

说れた手で触5ないで < ださい。 


は 
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認 

< 
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まをにお使いいただくために 


A 警告 


万一、異常び発生したとさは、電源プラグを抜いてください 

煙び出る、変な臭いや音びする、異常に熱 < なるなどのが態のまま使わないでく 
ださい。 

そのまま使ラと、火災や感電の原因となりまず。 

すぐに本製品のパワースイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、販売 
店、当社修理センターまたは当社サービスステーションにご相談ください。 


處 


内部に水や異物び入ったときは、電源プラグを抜いてください 

本製品の開口部やすさ間か5、水や金属類、燃えやすいちのなどの異物を入れな 
いで < ださい。 

異物び入ったまま使ラと、火災や感電の原因となりまず。 

万一、異物び入った場合は、すぐに本体のパワースイッチを切り、電源プラグを 
コンセントから抜さ、販売店、当社修理センターまたは当社サービスステーショ 
ンにご相談ください。 


€ 


ケースびこわれたときは、電源プラグを抜いて < ださい 

本製品のが装(ケース）びこわれたとさは、そのまま使わないでください。 
そのまま使ラと、火災や感電の原因となりまず。 

すぐに本製品のパワースイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、販売 
店、当社修理センターまたは当社サービスステーションにご相談ください。 


處 


電源コードび傷んだとさは、電源プラグを抜いて < ださい 

電源コードの芯線び露出するなど、電源コードび傷んでいるとさは、そのまま使 
わないでください。 

そのまま使ラと、火災や感電の原因となりまず。 

すぐに本製品のパワースイッチを切り、芯線にふれないよラにを意して電源プ 
ラグを抜を、販売店、当社修理センターまたは当社ヴービスステーションにご相 
談ください。 


€ 


ドッキングコネクタカバー内のコネクタに直接手や金属類で軸 
れないで<ださい 

本製品の電源びオフでち、 AC アダプタび接続されている状態では火災や感電の 
原因になります。 




B はじめにご確詔ください 
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まをにお使いいただくために 


A 警告 


電源コードを傷つけないでください 

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。 

また、重い物をのせたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源〕ードをし'' 
ため、火災や感電の原因となります。 

電源コードび傷ついた場合は、販売店、当社修理センターまたは当社ヴービスス 
テーシヨンにご相談ください。 


絶巧に分解や改造をしないでください 

製品内部には、電圧の高い部分や温度の高い部分などびあり、さわると感電や、 
やけど、または故障の原因となります。絶対に分解や改造をしないでください。 
内部の点検や修理は、販売店、当社修理センターまたは当社サービスステーシヨ 
ンにご相談ください。 


本製品の上に巧びんや水の入った容器を置かないでください 

本製品の内部に水や薬品などび入ると、火災や感電の原因となりまず。 


重いものをのせたり、乗ったりしないでください 

倒れたり、落下した0して、けがの原因とな0ます。 

また重みで本製品び変形し、そのまま使ラと、乂災や感電の原因とな0ます。 


本製品を次のよラな場所に置かないでください 

故障や火災‘感電につなびる場合びありますので、本製品を次のよラな場所には 
置かないでください。 

• ほこ0、湿気、油煙などびをい場所 

内部にほこ0や水分び入ると、火災や感電の原因となりまず。 

• 高温になるところ 

直射曰光び当たる場所やス I -ーブなど熱器具の近 < など、温度び高 < なる場 
所に置くと、本製品の変形や、乂災、感電の原因となります。 

周囲温度は日〜3日む、湿度は2日〜80%でお使いくださし、。 

• 不安定な場所や傾斜した場所 

• 雨や水滴のかかる場所、ビニール袋の中など包んだ状態での使用 


AC アダプタおよび電源コードは付属のちのに(外は使用しないで 
<ださい 


付属の AC アダプタおよび電源コードは他の機器には利用しなし、 
で < ださい 


指定 Lil 外の電源電圧で使用しないでください 

過電圧によ D 、 部品び破損します。 

そのまま使5と、火がや感電の原因とな D まず。 


はじめにご確認ください 


0 






0 


0 


〇 


〇 


〇 
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まをにお使いいただくために 


A 警告 


電源プラグが不完全な接続げ態では使用しないでください 

電源プラグび抜けかかった状態など、不完全な接続が態のままで使わないでく 
ださい。火災の原因となります。 

電源プラグは、奧までしっかりと差し込んでください。 

〇 

電源プラグにほこりや異物を付着させないでください 

ほこりや異物を伝わって、電気び流れ危険でず。そのまま使ラと、火災や感電の 
原因となります。 

付着している場合は、電源プラグをコンセントか5损を、ほこりや異物を取0除 
いて < ださい。 

〇 

雷の時は早めに電源プラグを抜いて、使用を控えて < ださい 

雷び落ちると、誘導電雷により、火災、感電、故障の原因となりまず。 

這 

めれた手で電源プラグを持たないで<ださい 

城れたままの手で電源プラグを持つと、火災、感電、故障の原因となります。 

必ず、かわいた手で電源プラグを持ってください。 

(D 

タコ足配線はしないでください 

コンセントや、配線器具の定格をこえる使い方はしないで < ださい。 

Q 

電源コードを引っ張った犬態で移動しないでください 

電源コードび引っ張5れると、コードを破損する恐れびあります。 

破損したままで使用すると、火災や感電の原因とな0ます。 

本製品を移動する場合は、電源コードや接続ケーブルをがすか、引っ張られない 
ことを確認してください。 

Q 


はじめにご確認ください 
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ま全にお使いいただくために 


/1 \ミち意 

放熱を巧げないでください 

風通しの悪い場所や、じゅラたんや布団の上には絶対に置かないでくださし、。 

Q 

不安定な場所に置かないで<ださい 

ぐ5ついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちた 
り、倒れた0して、けびにつなびります。また、本製品の故障の原因となりまず。 

Q 

内部に手を入れないでください 

本製品の内部に手を入れると、はさまれてけびをしたり、温度の高い部分にさ 
わってやけどをする恐れびあります。取0扱いに不慣れな方や、幼おには特にま 
意してくださし、。 

Q 

電源コードのコード部分を持って抜かないでください 

電源コードを抜くとさは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コード 
を引っ張ると、コードび破損し、乂災や感電の原因となります。 

Q 

お手入れの際は、電源プラグを抜いてください 

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントか5抜いた状態でおこなってく 
ださい。 


長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください 

長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから损いてください。 

絶縁の劣化や漏電などで、火災や感電の原因となりまず。 

這 

長時間 (24 時間な上)の巧電はしないでください 

本製品は、対応デジタルカ^ラを充電ずることびでをます。所定時間を超えても 
充電び完了しないときは、力;ラをはずしてください。長時間の充電は、火災の 
原因となります。 

Q 

海外では使用しないでください 

本製品は、日本国内仕様でず。海外では使用しないでください。 

(This unit is desi 呂 ned for use in Japan only, and cannot be used in 
forei 呂 n countries.) 

O 
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取り扱い上のごミ主意 


® 取り扱い上のごを意 


内蔵八ードディスクについて 

本製品には八ードディスクび内蔵されています。八ードディスクは衝撃や振動、温度などの環境の 
変化を受けやす <、保をされているデータび損なわれることびありますので、下記の注意事項を必 
ずお守0 ください。 

• 政下のよラな環境にて本製品を操作したり、放置すると動作不良や故障、データの消失の原因と 
なることびありまずので避けてくださし、。 

一急な温度変化を与えないでください。結露び生じる原因とな0ます。 

一雷び鳴っているとさは使巧しないで < ださし、。 

一磁石やスピーカーなど磁気の影響を受けやすいちのなどを近づけないでください。 

一激しい振動のある場所に置かないで<ださい。 

一物をのせたり、物を落としたりしないでください。 

ーコップなど、近くに液体の入った容器を置かないでください。 

一振動や衝撃を与えたり、振0回したり、落とさないでください。 

一強い力で押したり、ひね5ないでください。 

-内蔵八ードディスクへの書き込み、読み出し中は、電源を切ったり、 USB ケーブルを抜かない 
で < ださい。 

• 内蔵八ードディスクに保をしているデータは、万一故障したり、変化/消失した場合に備えて、重 
要なデータは、定期的にバックアップを取って保をしてください。 

• 内蔵八ードディスクに保存した內容の損害について、当社では一切その責任を負いかねますので 
ご了承ください。 

• 修理や点検に出す隙には、必ずバックアップをお願いします。 

修理や点検のために八ードディスクへの書を込みや消去をおこなラ場合びありまず。 

お手入れの際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使わないでください 

殺虫剤をかけたり、シンナー、ベンジンなどで拭いたりすると、変質したり、塗装びはがれるなど 
の原因とな0ます。 

本製品の外装のちれは、やわらかい布で拭いてください。ミちれびひどいとさは、やわ5かい巧を水 
または水でラすめた中性洗剤で湿5せ、かたくしぼってか5ちれを拭さ取ってください。 

ゴムやビニール製品を長時間接軸させないでください 

コ’ムやビニール、プラスチック製品などを、本製品に長時間接触させておくと、変色した0、塗装 
びはがれるなどの原因になりまず。 

半年に1回は動作させてください 

本製品を長期間お使いにな5ないと、機能的に支障をさたす場合びあ0ます。 

半年に1回は動作させてください。 

引越しなどで輸送ずる場合は 

輸送する場合は、本製品び捆包されていた捆包材および個包箱に入れてください。 

これ5びない場合は、輸送中の衝擊に耐えるよう、クッションを十分に効かせて捆包してくださ 
し、。 


I はじめにご確詔ください 
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付属品を確認ずる 


m 付属品をお認する 


捆包箱から取り出したら、次の付属品びそろっているか確認してください。 
不足しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 





AC アダプタ （1 個） 


電源コード （1 本） 


USB ケープル （1 本） 



取扱説明書(本書1部） 
クイック スター トガイド （1 部） 
ご愛用者登録はびを （1 部） 
保証書 （1 部） 


CD-ROM (OLYMPUS Master 、 
フォーマッタ ）（1 枚） 


® はじめに s ! gi < ださい 
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各部のなまえと働さ 









各部のなまえと働を 


番号 なまえ 働を 


の 

ドッキングコネクタ 
カバー 

Dock&Done 対応デジタルカ六ラ接続時に使用するコネクタび巧 
蔵されています。 

回 

ドッキングコネクタ 

デジタルカ方ラ接続時に使用ずるコネクタです。 

回 

PUSH ボタン 

このボタンを押ずとドッキングコネクタカバーび開さまず。 

团 

DockSiDone モード/ 
PC モード表示ランプ 

本製品び D 日 ck&Done モードの状態であるか、 PC モードの状態で 
あなかをのします。 

回 

パワーランプ 

本製品の電源び入っているとさ、緑色に点：0します。 

因 

Dock 这 Done モード/ 
PC モード切り替えス 
イッチ 

使巧目的によって Dock&Done モードあるいは PC モードを切り 
替えるスイッチです。 

回 

ACCESS ランプ 

データの保を中は青色で点滅、エラー発生時は赤色で点滅します。 

因 

SDock&D 日 ne プリン 

夕用端テみ） 

。〇 ck&Done 対応プリンタと専用ケーブルで接続するときに使用します。 

图 

USB(miniB) 

端テ(-^) 

パソコンと USB ケーブルで接続ずるとさに使用しまず。 

画 

お張用端子作 XT.)-! 

今後予定されている拡張機能巧の端テです。 

の 

DC 入力端モ 

AC アダプタを接続します。 

回 

パワースイッチ 
(I/O) ぶ 

本製品の電源を日 N/ 日 FF ずるスイッチです。 

*1 PG 

モード時にこの端子に 

USB 機器を接続するとパソコンか5認識されます。ただし、バスパ 


ワーでの給電には対応していませんので、バスパワーを電源としている機器はご使用になれませ 
ん (DockSDone モードの時はご使用になれません)。 

心このスイッチを日 FF にしても、接続されている Dock 这 Done 対応デジタルカ方ラの充電をおこ 
なえます。 


® はじ S にご讓<ださい 
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© Dock & Done について 


カメラを巧続して使ラ 


® s ) Dock&Done (こ〇し、て 


Dock&Done 対応デジタルカメラを本製品に接続されたクレードルに取り付けると、画像ファイル 
を八ードディスクに保をします。本製品にプリンタび接続されている場合、プ U ント予約をした画 
像ファイルをワンタッチでプ U ントします。 

團*足 

• 本製品はデジタルカメラ巧の新規に撮影した画像ファイルのみ自動で保存します。既に保存済みの画像ファイ 
ルは再保存されません。 

• パソコンでデジタルカメラ巧の画像ファイルを移動したり、ファイル名を変更した場を、本製品接続時に正し 
く画儘ファイルび保存されないことびあります。 

• -度 DockSDone 機能で保存されたカメラ内の画働ま、別の Dock&Done 対応製品に接続しても自動保巧され 
ません。 

Dock&Done モードでほ用する 

<!>• ごま意 

接続をおこなラ前に本製品のパワースイッチび OFF になっていることを確認してください。 

UTF の説明は、デジタルカ;><ラ旧-己日日、プリンタ P-S100 を取り付けた例です。デジタルカメラに 
よってはカメラ本体やクレードルの形状び異なったり液晶表示び異なる場合びあります。 

1 PUSH ボタンを巧します。 

ドッキングコネクタカバーび開き、ドッキングコネクタびあ5われます。 



I カメラを接続して使ラ 
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DDock & Done について 


2 Dock & Done 巧応デジタルカメラのクレードルを接続します。 



3 Dock & Done 対応プリンタちお持ちの場含は、専用の接続ケーブルを接続して< 
ださい。 



ごま意 

Dock&Done 巧応プ U ンタと本製品を接続する場合、専用ケープル KP1 目(別売)をご使用ください。 


4 AC アダプタと電源コードを接続します。 



® カメラを接続して使ラ 
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© Dock & Done について 


己 Dock & Done モード / PC モード切り替えスイツチを 「 sDOCK 」 に切り替えます。 



< j > ごま意 

• PC モードから DockSDone モードに切り替える前に、パソコンの 0 S 上で八ードウ I アの取り外しの操 
作をおこなってください。パソコンに接続されたままモードを切り替えると、パソコンから本製品に書 
を込んだデータび失われることがあります。 

• DockSDone モードで動作中はモード切り曽えスイッチを切り替えないでください。（スイッチを操作 
しても DockSDone モードで動作中は PC モードへは切り曽ねりません。） 


6パワースイッチを日 N にします。 

パワーランプ(緑)び点口し、が D 日 CK 側のランプ(緑)び点好していることを確認してくださ 
し、。 



7デジタルカメラをクレードルに取り付けます。 

デジタルカメラの液晶モニタにメニュー画面び表示されます。 



圍補足 

本製品の電源びオフでも、デジタルカメラを充電することびでをます。 

8デジタルカメラを操作して希望する保を設定を選びます。 


6 

1 


カメラを接続して使う 





© Dock & Done について 


①◎、な > ボタンを押して設定したい項目を選択します。 


「保存ープリントスタート」：新規に撮影された画像ファイルを保存し、その後プ U ント予 
約されている画像をプ U ントします。 

「保存」：新規に撮影された画像ファイルの保をのみをおこないます。 
「保を^プリント選お」*:新規に撮影された画像ファイルを保をし、プ|」ントの設定画面に 
な0ます。 

「終了」：画像ファイルの保を•プ U ントをおこなわずに終了します。 

* PictBridge 接続時のプリント設定と同様になりまず。プリント選択についての詳細は、 
デジタルカ ラに付属の取扱説明書をご覧ください。 

六ニュー選択をしないまま、所定の時間に日秒)を経過すると自動的にデータを保をしま 
す。また、デジタルカメラの^ニューは、プ U ント予約の有無、接続プ U ンタの有無で有効 
になる項目び変わ0ます。 

(D® ボタンを押しまず。 

保存中は、 ACCESS ランプ(青)び点滅します。（印刷中はプリンタの ACCESS ランプび 
点滅します） 

< i > ごま意 

• ACCESS ランプ(青)の点滅中に、電源をオフにしたり、ケーブルを损いたりしないでください。保存•印 
刷エラーの原因になります。保存•印刷の状況及びエラー発生時のエラー内容はカメラの液晶画面に表 
おされます （11^2 已ページ)。 

• ACCESS ランプ(青)び点滅中は力><ラを取りはずさないでください。取りはずす場をは、カメラから中 
断の操作をおこなって<ださい。 

圍ぉ S 

• 力;><ラの操作びでをない状態でクレードルに接続された場含、所定時間後に自動的に保存動作に入りま 
す。この場台、プリント予約びされていてもプ U ントはおこなわれません。 

• 保存•プリントを中止したい場をは、®ボタンを押します。「続行」、忡止」を選ぶ画面び表示されたら、 
「中止」を選んで®ボタンを巧します。保存•プ U ントを中止して、カメラは、充電モードとなり、電源び自 
動的に切れます。 

• プ U ント予約は印刷をおこなってを自動では解除されません。プ U ント予約は手動で解除してください。 

• DockSDone モード時は、本製品および本製品に接続されたデジタルカメラ、プ U ンタをパソコンから 
使用することはでさません。 




カメラを接続して使ラ 
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バソコンをお使いになる前に 


パソコンに接続して使5 


パソコンをお使いになる前に _ 

パソコンに接続して、パソコンの画像を本製品に保をずる、または本製品の画像ファイルを閲覧•編 
集•印刷•管理する場合は付属の日 LYMPUSMaster を使用してください。日1_丫 MPUSMaster の 
使い方については、 OLYMPUS Master の取扱説明書をご覧ください。 

團*足 

• 本製品は Windows Me / 3000 / XP に対応しています。 

• し乂下の 0 S 、 パソコンについては US 日端子を装備していても正常な動作の保証はでをません。 

- Mac OS 

-拡張カードなどで US 日端子を増設したパソコン 
-出荷時に 0 S びインス!-ールされていないパソコンおよび自作パソコン 
• 最新の対応 0 S については、裏表紙に記載されている r ホームぺージによる情報提側こついて」をご参照くださ 
い。 

OLYMPUS Master について 

付属の CD-ROM には、画像管理ソフトび収録されています。 

パソコンにインス!-ールすると、画像の編集、管理をおこなラことびでさます。 

画像を整理•管理する： カレンダー形式で表示して画像を管理します。検索機能で、目的の画像 

をすばやく見つけることびでさます。 

画像を編集す る： 画像の回転や反転、トリ S ング、サイズ変更などの編集びでをます。また 

フィルタ機能、補正機能で画像を補正することびできます。 

画像•ムービーを見る： スライドショーを楽しんだ0、サウンドを再生することわでさます。 
パノラマ 写真を作る： パノラマモードで撮った画像を使ってパノラマ写真を作成します。 

プ U ンタを使って インデックスプ U ントやカレンダー、ポストカードなどを彩なプリント 

プ U ントずる： び楽しめまず。 

<!>• ごま意 

本製品に付属する OLYMPUS Master で操作してくださし、デジタルカメラに付属する OLYMPUS Master で 
は正し < 操作でをない場をびあります。 


パソ n ンに接続して使ラ 
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パソコンをお使いになる前に 


保存データの階層について 

Dock 这 Done モードで保をされたデジタルカ>(ラの画像ファイルは、日付ごとのフォルダと、アル 
バム情報に基づいたフォルダに保をされます。 

整合性を保つため、画像ファイルの編集、管理は付属の日 L 丫 MPUS Master を使用してください。 


ROOT 


- DIRECT00- 


-20040101.000 


-IMG_0000.JPG *1 
-IMG_0001.JPG *1 

-00000000.JPG 巧 
-00000001 JPG *2 


-20040102.000 


I— DIFFILE.TXT *4 


-IMG_0000.JPG 

-IMG.OOOl.JPG 

-00000000.JPG 

-00000001.JPG 


-ALBUM.PVM *3 
- OLALB —— 


-ALBUM001.PVM 

-ALBUM002.PVM 


ALBBAK00 — i — A0000001 —— DCIM ——1000 LY- 


— A0000002 —— DCIM ——1000 LY- 


-IMG_0000.JPG 
-IMG- 0001 JPG 
-IMG_0002.JPG 
- IMG_0003.JPG 
-IMG 0004 .JPG 


-FIRMWARE *4 
-SHD100.TXT 叫 * 5 


*1 コピー元の日付び同じでファイル名び重複しない場合は、日付フオルダにコピー元のファイル名のまま 
保存されます。フオルダ名は YYYYMMDD.000 (年月曰.000)となります。 

巧 コピー 元の日付び同じでファイル名び重複する場合は、00000 日 00 .XXX 〜のファイル名で保巧されま 
す(000 日日日 00部分は連番)。お張子は コピー 元と同一になります。 

*3 デジタルカメラ巧アルバム情報のバックアップデータ 

*4 本製品管理データ（本製品を動作させるために必要な情報ですので消去しないでください） 

巧隠しファイルで通常は表示されません。 


® パソ n ン S 続して使ラ 
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PC モードについて(パソコン接続時のみ) 


0 PC モードについて(パソコン接続時のみ) _ 

本製品をパソコンに接続すると、が部接続八ードディスク機器として、パソコンか5操作できます。 
また、本製品には八ブび内蔵されていますので、本製品に接続されたデジタルカ;ラやプリンタな 
どの機器をパソコンから操作ずることびでさます。 

接続機器の操作については、各機種の取扱説明書をご覧ください。 

賣補足 

本製品は USB1.1 、 2.0 に対応していまず。 

パソコンか 6 本製品をほ用する 

<!>■ ごを意 

接続をおこな 5 前に本製品のバワースイッチび OFF になっていることを確認してください。 


1 AC アダプタと電源コードを接続します。 



2 USB ケーブルで、本製品とパソコンを接続します。 




3 Dock & Done モード/ PC モード切り替えスイッチを 「 PC 」 に切り替えます。 



P パソ n ンに接続して使ラ 
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PC モードについて(パソコン接続時のみ) 


4パワースイッチを日 N にします。 

パワーランプ(緑)び点口し、 PC 側のランプ(緑)び点丹していることを確認してください。 



己パソコンで日 LYMPUS Master を操作します。 

操作方法の詳細は日 LYMPUS Master のオンラインマニュアルを参照してください。 

<!>ごま意 

• データの転送中に Dock & Done モード/ PC モード切り曽えスイッチを切り替えないでくださし1。モード 
び切り曾わるとデータの乾送び中挪され正しく保存されません。 

• データ乾送中に US 目ケープルをはずさないでください。転送び中断され、データび破損する恐れびあり 
ます。 

パソコンか6デジタルカメラ、プリンタを使用する 

本製品にデジタルカ^ラ、プリンタび接続されている場合は、パソコンか5デジタルカ;ラの内部 
のデータを見た0、プリンタか5印刷したりすることびで走ます。（プリンタを使用するた奴には、プ 
U ンタドライバをパソコンにインス!-ールする必要びあ0ます。） 



® パソ n ン S 続して使ラ 
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PC モードについて(パソコン接続時のみ) 


パソコンか6本製品を巧りはずす 

ごま意 

本製品の ACCESS ランプ(青)び消えていることを確認してください。 

1システムトレイに表示されている[ノ V — ドウエアの取り外し]アイコンを左クリツ 
クします。 



2ドライブを選んで[停止します]をクリックします。 

3 [デバイスは安全に取り外すことができます]が表示された!5、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

本製品を経由してパソコンと接続している機器び複数ある場合、手順2〜3を繰り返して、全 
ての機器を停止してください。 

ごま意 

A — ドウェアの取りはずし操作をおこなラとを、本製品あるいは本製品を経由して接続している機器なが 
下の状態でないことを確認してください 。 「x XXX を停止でをません」といラ警告び表示され、 A — ド 
ウェアの取りはずしびできないことがあります。 

-画像データを読み込んでいる。 

-アフ U ケーションび起動し、画像ファイルが開かれている。 

フォーマッタについて 

すべてのデータを削除したい場合や、本製品を初期が態に戻したい場合は、付属のフォーマッタで 
八ードディスクのフォーマットをおこなってください。 

ごま意 

• パソコンに、本製品政外の外部記憶装置、 USB 接続のデジタルカメラ、 US 巨メモ U などび接続されている場合 
は取りはずしてください。 

• フォーマットをおこなラと A — ドディスク内のすべてのデータび削除されます。必要なデータはバックアップ 
を取って< ださい。 

• 付属のフォーマッタ U {外のものでフォーマットをおこなった場を、正常に動作しない場合びあります。 

1付属の CD - R 日 M をパソコンの CD - ROM ドライブに入れます。 

2 CD - ROM の Formatter フォルダの中の [ HddForm . exe ] を夕’ブルクリックします。 


>パソ n ンに接続して使ラ 
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PC モードについて(パソコン接続時のみ) 


3ご使用の日 S にちわせて言語をクリックし、確認画面で roK 」 をクリックします。 

• Windows^ 日0日/ XP の場合： フォー マッタのインス! -- ルとパソコンの再起動び自動的 
におこなわれます。 

• WindowsMe の場合： フオー マッタのインストール完了後に [HclFormMe.exe] の シヨー 
トカットをダブルク U ックします。 

4 HDD フォーマッタ画面で、本製品のドライブを選択して[フォーマット]をクリッ 
クします。 

己確認画面で [0 K ] をク U ックします。 

フォーマットを開始します。フォーマットは数秒〜10数秒で完了します。 

日 HDD フォーマッタ画面で r 閉じる」をク U ックします。 

7終了確認画面で [0 K ] をク U ックします。 

• Windows 2000 /XP の場合：フォーマット完了後、バソコンをち起動してください。 

• WindowsMe の場合：フォーマット完了後、フォーマッターをアンインス!ルしてくだ 
さい。そのあと、パソコンを再起動してください。 

圍補足 

本製品の八ードディスクは、 FAT 32、 1パーティシヨンでフオーマットされます。 

バックアップについて 

引越しなどの輸送時や予期せ说故障で大切なデータを失ラことびありますので、必ずデータのバッ 
クアップを取ってください。 

本製品のデータのバックアップは、日 L 丫 MPUS Master でおこなうことびできまず。バックアップ 
についての詳綱ま、日 LYMPUS Master の取扱説明書をご覧ください。 


1パソ n ン S 続して使ラ 
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ランプび点り•点滅した 5 


その他 

0ランプび点!打•点滅した6 


本製品の動作状況によ0 、 各ランプの点滅状態は異な0ます。 


ランプ 

状態 

本製品の状態 

パワーランプ 

点:0(緑） 

電源び入っている （1 啟1目、 2] ページ)。 

消口 

電源び入っていない。 

5)DOCK(Dock Si Done 
モード)ランプ 

点:0(緑） 

Dock&D 日 ne モードになつている 
版]目ぺージ)。 

消口 

Dock&Done モードになっていなし、。 

PC(PC モード）ランプ 

点:0(緑） 

PC モードになっている（防21ぺージ)。 

消口 

PC モードになっていない。 

ACCESS ランプ 

遅い点滅(青） 

Docks □日 net— ドでデータ保存中 
版] 7ぺージ)。 

速い点滅(青） 

PC モードでアクセス中。 

点滅(赤） 

エラー発生時 

消口 

- 



パソコンび接続されている場合、パソコンのモニタに表示されます。 
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エラーメッセージ 


エラーメッセージ 


エラーメッセージ 

エラーコード 

巧処方法 

ディスク残量びあ0ません 

10001 

八ードディスクの容量び不足していまず。 

ーバックアップを取ってから、付属の 
OLYMPUS Master を操作して、画像 
ファイルを削除して<ださい。 

このディスクは使用でさません 

10003 

八ードディスクに何5かの異常びあり、使 
用することびでさません。 

詳しくは裏表紙に記載のカスタマーサ 
ポートセンターにお問合せください。 

保をエラー 

10004 

保を中にエラーび発生しました。 

デジタルカ六ラをクレードルからはず 
し、本製品の電源を日 FF -* ■日 N したあ 
と、再度デジタルカ方ラをクレードルに 
取り付けて < ださい。 


20001 

保存中に送信側でエラーび発生しました。 
デジタルカ方ラをクレードルか5はず 
し、本製品の電源を日 FF - •■日 N したあ 
と、再度デジタルカメラをクレードルに 
取り付けて < ださい。 


30001 

書さ込みエラーび発生しました。 

デジタルカ;ラをクレードルか5はず 
し、本製品の電源を日 FF -• ■日 N したあ 
と、再度デジタルカ^ラをクレードルに 
取り付けて < ださい。 


30002 

USB 通信エラーび発生しました。 

デジタルカ六ラをクレードルか5はず 
し、本製品の電源を日 FF -• ■日 N したあ 
と、再度デジタルカメラをクレードルに 
取り付けて < ださい。 

プ U ントエラー 


プ U ント中にエラーび発生しました。 

プリント関係のエラーに関しては、デジタ 
ルカ方ラに付属の取扱説明書をご覧 < だ 
さい。 


賣補足 

接続したデジタルカメラにより、一部表示が異なる場をびあります。 
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故障かな？と思った 5 


«巧障かな？とおった5 



そ 

の 

他 


修理にお出しになる前に、わう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、販売店、 
当社修理センター、または当社サービスステーシヨンにご相談ください。 

なお、修理•点検に出されるときには、必ずバックアップをお願いしまず。修理•点検により八ード 
ディスクへの書を込みや消去などをおこなラことびあ0、お客様のデータび損なわれることびあ0 
ます。当社においては、著作権上から修理•点検に隙して、データのコピーをいたしておりません。 
データの修復はできませんのであ5かじめバックアップをしてからお出しください。 

共通 


こんなとさは 

原因•状態 

こラしまし よ ラ 

電源び入5な 
い。 

AC アダプタび正常に接続されていな 
い。 

AC アダプタびしっかりと接続され 
ているか確認してください。 


PC モード設定時 


こんなとさは 

原因•状態 

こラしまし よ ラ 

パソコンび本製 
品あるいは本製 
品経由で接続さ 
れている機器を 
認識しなし、。 

正しく接続されていない。 

USB ケーブルびしっかりと接続さ 
れているか確認して < ださし、。 

Dock & Done モード / PC モードス 
イツチび Dock S Done モードになっ 
ている。 

モード切替スイッチを PC モード 
にして、 PC モードランプび点灯し 
ていることを確認してください。 

Dock & Done モードで動作中で PC 
モードに切0誓わっていない。 

モード切誓スイッチを PC モードに 
したまま、 Dock&D 日 ne モードの 
動作び終了し PC モードランプび点 
丹するまでお待ちください。 

パソコンの日 S 等びヴポートしてし、な 
いちのである。 

パソコンの日 S 等び本製品でヴ 
ポートしているものか確認してく 
ださい。 

データの書さ込 
みびでをない。 

データび日 LYMPUS Master によっ 
て読取専用に設定されている。 

OLYMPUS Master の読取専用 
の属性を解除してください。 

Do 巳 k&Don 白 

モードで保存し 
たデータび見つ 
か5ない。 

デジタルカ;ラの曰付設定びされてい 
ない。 

曰付び設定されていないと、デジタ 
ルカ^ラの初期設定の曰付フォル 
ダに全データび保をされている場 
合びあ0ます。そのフォルダ巧に 
データびあるか確認してください。 
また、デジタルカ^ラの曰付を設定 
して < ださい。 
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故障かな？と思った 5 


Dock&Done モード時 


こんなとをは 

原因•状態 

こラしましよラ 

デジタルカ;ラをク 
レードルに取り付け 
Dock&Done 

モードの初期画面に 
ならない。 

本製品の電源び入っていな 
い。 

本製品のパワースイッチを日 N にして、 
パワーランプび点灯することを確認して 
<ださい。 

デジタルカメラび正常に接 
続されていない。 

本製品の電源を一度切って入れなおした 
あと、再度デジタルカ;ラをクレードル 
に取0付けてください。 

本製品び PC モードになっ 
ている。 

Dock & Dom モード切り替えスイッチ 
を Dock & Done モードに切り替えて、 
SDOCK ランプび点灯していることを確 
認してください。 

DockSiDone モード 
の初期画面で保をび 
選べない。 

新規撮影データびない。 

新規に撮影したあと、再度デジタルカ^ 
ラをクレードルに取り付けてください。 

DockSiDone モード 
の初期画面でプ U ン 
トスタートび選べな 
い。 

プ U ント予約びされていな 
い。 

デジタルカ;ラ上でプ U ント予約びさて 
いるか確認し、されていなければプリン 
卜予約をしてか5再度クレードルに取り 
付けてください。 

プリンタび接続されていな 
しぶ、、プリンタの電源び入っ 
ていない。 

プ U ンタび正し < 接続されてお0、電源 
び入っていることを確認してください。 

DockSiDone モード 
の初期画面でプ U ン 
卜選おび選べない。 

プ U ンタび接続されていな 
しぶ、、プリンタの電源び入っ 
ていない。 

プ U ンタび正し < 接続されてお0、電源 
び入っていることを確認してください。 

画像ファイルび保を 
されない。 

八 ー ドディスクの残量びな 
い。 

八ードディスク巧のデータのノ（ックアッ 
プを取ってか5、付属の OLYMPUS 
Master を操作して、画像フアイルを削 
除して < ださい。 

DockSiDone 非対応のデジ 
タルカ;ラで撮影した;><モ 

U 力ードを Dock & Done 対 
応のデジタルカ;ラに入れ 
てデータの保存をおこなっ 
た。 

Dock & Done 非対応のデジタルカ;ラ 
で撮影したデータは、本製品に「保をしな 
し、」モードになっている場合びあ0ます。 
ストレージ保をモードの変更については 
デジタルカ;ラに付属する取扱説明書を 
ご参照ください。 

プ U ントされなし、。 

プ U ンタ接続専用ケーブル 
び正常に接続されていない。 

プ U ンタ接続専用ケーブルびしっかりと 
接続されているか確認してください。 

プ U ンタの各種エラー 

プ U ンタの「故障かな？と思ったら」を 
ご参照ください。 
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アフターサービス 


フターヴー ビス 



そ 

の 

他 


• 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名•お買い上げ曰」等の記入され 
たものをお受け取りください。わし記入われびあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお 
申し出ください。また保証内容をよ < お読みの上、大切に保管して < ださい。 

• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当 
社修理センターまたは当社ヴービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたびったお 
取り扱いにより、本製品び万一故障した場合は、お買い上げ曰より]年間「保証書」記載内容に基づ 
いて無料修理いたします。 

• 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。 

• 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後已年間を目安に保有してお0ます。したびって本期間 
中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間媛であってわ修理巧能な場合ちあ0ますの 
で、お買い上げの販売店、当社修理センターまたは当社ヴービスステーションにお問い合せ < だ 
さい。 

• 本製品の保証、修理、サービスは日本国内でのみ有効です。本製品は国内専用のた他、海外では修 
理でさません。 

• 本製品の故障に起因ずる付随的損害については補償いたしかねます。また運賃諸掛かりはお客様 
においてご負担願います。 

• 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して、本製品び捆包されていた捆包材 
及びお包箱に入れてください。これらびない場合は、輸送中の衝撃に耐えるよう、クッションを十 
分に効かせてお包してください。また、控えび残るよラ宅配便または書留ル包のご利用をお願い 
しまず。 

• 修理のために取り外した部品の所有権は当社に属するものとします。 

• 点検、修理によ0八ードディスクへの書さ込みや消去などをおこなラことびあり、記録した内容 
は失われる場合びあ0ます。点検、修理に出ず前に必ずバックアップをしてください。また、記録 
された内容の変化、消失による損失に関しては、一切の責任を負いかねます。 

• 当社では、損失した記録内容の復旧、修復作業はお受けいたしておりません。また、当社において 
は、著作権上か5修理、点検に隙して、記録内容のコピーをいたしておりません。データの書き戻 
しをお求めの際には、修理をお引さ受けでさない場合びございます。 
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仕様 


«仕様 


ストレージ本体 


対応バソコン 

□日 S / V パソコン 

( US 巨2.日わしくは USB 1.1 ポート実装機種） 

対応日 S 

Windows Me、Windows 2日日日 、 Windows XP 

ディスク容量 

40 GB * 

* 一部管理領域で使用 

フオー ■マット 

FAT 32、] パーティション 

設置角度 

水平± ]ぴ 

使用環境 

温度已で〜3己で 
湿度20%- 80% 

保存環境 

温度 -2日む 〜 6日む 
湿度 1日％〜目日％ 

がお寸法 

1 2己.己X 21 . 1 X1 26.5 mm (幅 x 高さ x 奥行き） 

質量 

約 31 日呂 

電源 

DC 已 V 

消費電力 

最大6.己 W (本体のみ、充電電流含まず） 

充電電流 

最大7日日 mA (力^ラ•クレードルドッキング時） 

入出力 

USB 端子 

?) Dock & Done プリンタ用端モ 
ドッキングコネクタ（クレードル接続用） 

拡張用端子 



AC アダプタ 


形式 

スイッチングレギュレータ方式 

入力 

AC ]00-240 V 、50/60 Hz 

出力 

DC 已 V 、2 A 


• 電源コードは、各国の安全規格に適合した電源コードび必要です。 

• 仕様および外観は、予告なく変更することびあります。ご了承ください。 
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MEMO 
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MEMO 
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お問い合わせいただく前に(お願い) 


® お問い合わせいただく前こ(お願い) 


• より迅速、正確にお答えするために、下の内容をあらかじめご確認ください。 

• FAX または郵便でお問い合わせいただく場合は、必ずご記入ください。 

• 問題び発生したときの症状•表示された;ツセージ•症状の再現性など： 

パソコンび関係する問題は、とくに正確な状況把握び難しいので、できるだけ詳しくお知らせく 
ださい。 


• お名前(フ U ガナ） 

• 連絡先：郵便番号 

ご住所(自宅か会社のいずれかを明記願います） 

電話番号/ FAX 
E-mail 
-製品名(型番）： 

• シリアル番号(製品底面に記載されています）： 

• お買い上げ曰： 

• 力;ラの画面上に表示されているエラーコード： 

下は、本製品をパソコンと接続してご使用、またはソフトウエアをご使巧の場合にお確かめ 
<ださし、。 

• ご使用のパソコンの種類： 

パソコン^一力一•型番等 

• ^モ U の容量八ードディスクの空を容量： 

• Windows の バージ ョン： 

コント□ールパネルーシステムーデバイスマネージヤーの内容 
• その他接続されている周辺機器： 

• 問題のご使用アプ U ケーションソフト名とバージョン： 

• 問題のご使用当社ソフト名とバージョン： 


そ 

の 

他 
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OLYMPUS® 


オリンパスイ乂ージンク株式会な 

干 163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


ホー ムぺ ージ のこ案内 

http://www.olympus.co.Jp/ 

ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0S 対応の状況、 Q&A などの各種情報をご提供しております。 

オリンパスホームページ (http://www.olympus.co.jp/) から「お客様サポート」へ進み、ご利用ください。 

商品に関するお問い合わせ窓 □ (オリンパスカスタマーサポートセンター） 

0120-084215 

携帯電話- PHS からは 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

より迅速、正確にお答えするためにお手数ですが、裏面の「お問い合わせいただく前に（お願い）」の内容を 
あらかじめご確認ください。 

営業時間 平日 9: 30〜21: 00 

± •日-巧日 10 : 00〜18 : 00 

(年末年始、システムメンテナンス日を除く） 

修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付巧 

TEL 0266-26-0330 FAX 0266-26-2011 

干 394-0083 長野県岡谷市長地柴宮 3-15-1 

オリンパス岡谷修理七ンター 

営業時間 9:00〜17:00 (日曜、夏期•年末年始休業、システムメンテナンス日を除く） 

国内 サー ビス ステーシヨ ン（修理受付窓口） 

東ま〒101 -0052 千代田区神田小川町1の3の1 

小川町 H 井ビル（オリンパスプラザ内） Tel.03 (3292) 3403 

化嗎〒060 -0034 化幌市中央区北4ま東1の2の3ホし幌フコク生をビル Tel.011 (231) 2320 
仙台〒981-3133仙台市泉区ま中央1の13の4 泉エクセルビル Tel.022 (218) 8421 

名古屋〒 460-0003 名古屋市中区錦2の19の25日本生命広小路ビル Tel.052 (201) 9571 

大阪〒542-0081大阪市中央区南祕場2の12の26オリンパス大阪センター Tel.06 (6252) 6995 
広島〒 730-0013 広島市中区八 T 堀16の11日本生が広島第2ビル Tel.082 (228) 3821 

福岡〒810 -0004 福岡市中央区渡辺通3の6の11 福岡フコク生命ビル Tel.092 ヴ 61) 4466 

•日曜、祝日および年末年始•夏期休暇は原則としてイ木業させていただきます。 

オリンパスプラザ内の東京サービスステーションは±曜も営業しております。 
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